ΥΕΛΕ ΟΕ 1953 
ΒύΝΙΑΒΥ ΟΡ ΗΑΤΙΥΤΤΤΗΟ ΟΙ ΡΗΙΞΟΗΞΗΘ 
(ΣιΠ1ά:. ὈΕΡΑΒΤΈΝΤ) 
(ΣΞΙΑΙΕ ΟΙ 11) 


ΔΝ ΣΕ8 ΕΑΠ ΑΡΕ ΚΑΥ συΝ συι, Ἀὔὰ 5ΒΡ 007 ΝΟΥ 25Ο ΤΌΤΑΙ5 
ΑΥΘΤΕΙΑ 9 0 009000 ο 1οο0οο τα 
ΝΟΙΑΝΟ 1 9 00000 οο0οοο αι 
ΤΑΙ͂Σ οοοοοο 1 11ο 1ο ι 
1ΤΗΥΛΊΠΑ. οοοοοοοιουοοο α 
ΧΙΟ 9 9 0003900 ο0οο 3 
ΌΙΑΝΩ 9 0ο 10ο 0ο 00ο 19ο οοο 2 
1.8. (ΜΉΤΕ) 37 326 30 27.31 31 μι 30 29 30 13 35 319 
Ίωθ (ΒΙΛΟΚ) δι 6, 56 50 76 51 62 82 55 Τι 65 ι8 Τι 
«5. (οπή σας) ϱ 9 0 0 00 0ο 1 0ο ο ο αι 


ΟΤΑΙΘ 92100 87 ΤΊ 113 91107116 86101 79 8323 1132 


